Artikel [Beschreibung [ZEG Art.Nr. | 


e ET 
e  _ jgp2-1a1a1 | 
Federgabel [SUNTOUR 3080-08-20 63mm sw-mat  [nichtito. | 
Steuersatz [om2s1TcBwsw foeos7aoo | 
Spacer feom O O  Tooreezos 
Lenker [HB-RB1TLENM 680/20/254mm9°sw [nichtito. | 
Sane  — [yustek 2050DAN sw, Styx Design [nichtite. | 
Bremse vma [Tektro MD-300 sw mech Scheibenbremse  |nichtito. | 
Bremshebel Paar [Shimano ST-EFa1 -3/7 sw [nichtito. | 
Fe Domea ă O ë O o bomas 
Speichen [emsan  jooooono | 
VRNae [beno FoRew eLa O ë ë fniemie. | 
HR Nabe  [DosrRORsweL ee ë nichte. | 
C | 
Reiten vaR  [STYX Ace of Pace 57-622sw [ichti | 
Reiten VRIHR Altern. |STYX Ace of Pace 57-622 swiweisslsw_ [010-05225_ 
Sonan | 
kee [Suntour XGG-TIOBPBG 42134124Z sw 170mm [00085495 | 
kee wa oao 
Umwerter  [SHMaNo Foys niee. | 
Kettenwechsier [SHIMANO RD-TY300 niemie. | 
Shifter Paarw. [SHIMANO STEFA 37w  [nichtito. | 


Schaltauge Alternative ST 011 schwarz 060-00563 


Kassette/Zahnkranz SHIMANO MF-TZ21, 14-28Z, 7-f. 060-43985 


Stand 2/2017; nachfolgend Änderungen möglich 


